STANISLAW BUCZYNSKI 


Członek wzajemnej pomocy Rekodz. i Przemysł, modelista, 


przeżywszy lat 56, po długiej a ciężkiej słabości, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 24 Maja 1893 r. 
W smutku pozostała żona wraz z familią zaprasza, Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 


Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Piątek dnia 26. b. m. z domu żałoby przy ulicy me 


L. 42. 0 godzinie 5 popoludniu wprost na miejsce wiecznego DAR 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE i ie 


odbedzie sie w kosciele parahalnym sw. Florjana w Sobote d. 29 Maja 1893 r. o godzinie 8 rano. j 


W drukarni A. Slomskiego i Sp. w Krakowie. 


